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Stromkreise mit gegenseitiger Induktion. dt           "   dt
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a) 1st das System vollstandig symmetriseh
-  Tlf      - TIT      - Jf
-  ^^23 - ^^31 - JXL '
und 1st die Bedingung
*1
erfiillt, so wird aus Gl. 167
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(169
Die drei Stromkreise verhalten sich so, als ob jeder allein "\ handen ware und eine Induktivitat (L — M) natte.   Der resultiere] magnetische FluB,   der   jeden   Stromkreis   durchsetzt,   ist   mit  c Strom dieses Kreises phasengleich.    Die Gleichungen gelten fur Momentanwerte, daher unabhangig von der Kurvenform des Stron
b) Ist das System unsymmetrisch angeordnet, d. h. sind die voneinander verschieden, so ist bei Abwesenheit eines Nulleiters
*1+*9 + *8 = °
stets erfiillt.   Dann ist aber der magnetische FluB eines Stromkrei nicht mehr in Phase mit dem Strom dieses Kreises.    Ist z. B.
so setzen wir
Die Blindspannung   des Stromes ^  wird  nach  der   ersten drei GL 167 ,. dL
Bei  einwelligeri Stromen   ist   diese Spannung   nicht   mehr  um  ! gegen ^ verschoben,  weil   das Glied m-~ hinzutritt,   das  um  \
Ost
